
TAAATURA PER Bl. 361/A “I’ALFIERE" 


ifflsBBSta llUMa TT ffl1 Tjntlirj" 

WS%S 



Bobina A.F. 
O.C. 

O JC. 

Bobina MX 
F.M. 

F.M. 

Bobina ilntonia 

F.M 



517 KHz 460 RHi Antenna 
artificial* 

■' ■ ■ . fra 

517 KHi $17 RHi bocrola 
1830 RHi lfiJO KHi antenna 

-- ■■ A.M. 

Accor dart 6 MHi e 

1U MHt 


10.7 MH. 10 KpF $26 — S 22 

87 MHi mod. eeramico SSI—SSI S SI 

22.3 AHi w|l D2 




I7.SMHi 873 MHi 

IOO MHi 100 MHi 


NOW • Prime delta Uratura delie bobine di ilntonto F.M. van no refolatl C 89 * C 82 per 
it Mini mo della Unalone d'irradlaaiene. In manrtnat dl Mrumento ad it to A aeon* 
lift labile riuxcare C89-C82. 

Om arv mi nbl • Per tune to operation i di urate ra latte per il maminto d’utriu. repo I a re la 
inienaiU del aepnato Ono ad avert una Indication* di 50 mW circa al mlau- 
raiore d'eaclu per to talavrc di A.M. e di circa 500 taW per lc suture dl 
P.M. L'todtae, neila aua cotaa, dev* atar deocro I lltaiii della acata e corri- 
apondere .ai punt) di uraoira. Pee la taratura delto bobine di media (requena 
F.M. ocoorre collcparc un voltxactro a ralvola (Philip* CM 7635 op pure 
CM 0004) attraeerao uni rcaUtenia da 100 RoRm in paraU ei o ■ CI7-SI, 
la Icnaktnc rliditt continue (R.V.) dd Tt»«Utore F.M. dcre caaere circa 
13 wit resotaodo rinienaitl del Mtnato.di etUraU di volt* in eolu che *1 
tarano i eari circa Iti. 

TtNStONI I COMENTI CON AMMENTAZIONI 220 V SO Hz. 

1) Faahkma cMimutdora FJN. 


Bl. 361 /A 
u l’Alfiere M 


Compeiwnli atottrid 


1000 O 2 W 
1500 OHW 
47000 O to w 
I MO It W 
47000 O V* W 
120Q U* W 
33000 Q V4 W 
220 0 I W 
2200 Q H W 
IMOMW 
36000 Q V4 W 
lOOdU 14 W 
0.1 MO 14 W 
O.W M0 H W 
13 MOV4W 
15000 0 vtw 
13000 QHW 
I0MQV4W 
8.1 MO W 
14 MO 
04 MO 
33000 0 V4 W 
480600 V4 W 
0,18 MO Vi W 
10000 Q 14 W 
0.M MO 14 W 
180 U 14 W 
1000 Q V4 W 
10MO MW 
13 MO V4 W 
100 O 14 W 
0.10 MOHW 

180 O 14 VV 
56 0 V4 W 
I MO 14 W 
22000 V4 W 
10000 O 14 W 


DR 612 10/SSR 
DR 615 10/MK 
DR 812 I0/I8OR 
DR 6)2 10/I0K 
DR 612 10/680R 
DR612 10/ISOE 
DR 612 I0/1R 
DR 612 I0/10M 
DR 612 10/1 M3 
DR 612 10/100F. 

DR 612 10/IMR 

DR 612 10/1 ICE 
4855510/56E aS 

DR6I2I0/1M jtf 
DK 612 10/2K2 -S* 

DR 612 10/I0R m 
Zb. 



Tnuformatpre 

dl 

allmentaiione 


Sp. 570 
Sp. 95 
Sp. 98 
Sp. 88 
Sp. MS 
Sp 1560 
Sp. 1560 
Sp. 89 
Filtro M.P. 
per A.M. 


PR 37513 


oeclltaiore 
O.M. O.C. 


V4 I* M.F. 
per r.M. 


2« M.F. per F.M. 
!• M-F.per A.M. 


RI vein to r* 
a npporto 


V M.F. per A M. 


Sp. 70 
Sp. 100 

lap. blotto A.F. 

BobJna antenna 
F.M- 


V4 !• M.F. 
per F.M. 


T raafoematoN 
urcila 
PR 50806 


PR 57506 " 

jC 

PR 57512 33 

Zb. 


50 PF 354 V 
50PFM0V 
8PF300 V 
82 PF 
I+S0 P F 
3-4-30 pF 
1+50 pF 
475 pF 
470 pF 
160 pF 
13 pF 
64 pF 
220 pF 
10000 pF 
36 pF 
220 pF 
S+S0 pF 
10000 pF 
10000 pF 
22 pF 
22 pF 
110 pF 
199 pF 
47 pF 

21 pF 
110 pF 
1*5 pF 

10006 pF 
10000 pF 
82 pF 
ISO pF 
330 pF 
8700 pF 
4PF 70 V 
10006 pF 
22000 pF 
10000 pF 
22000 pF 
18000 pF 
10000 pF 
27000 pF 
1000 pF 
10014 F IS V 

ttoo pF 

4700 pF 
39 pF 

22 pF 
8 8 pF 

1500 pF 
6 P F 
S3 pF 
12 pF 
15 pF 
6 

220 
84 
6 

n 

890 


AC 5408/50+5? 
AC 5107/8 

4820820/81 T 
2821236 
2821236 
2121106 
4*42901/475R 


net!* I* M.F. per F.M. 
4820120/6 ER 



neila 2* M.F. per F.M. 
neila 1* M.F. per A M 
'Mila I* M.F. per A M. 
net riacUt. a rapp- 
mI riveiat. a rapp. 
netla t* M.F. per A.M. 
neila 2* M.F. per A.M. 
48*0750/10R 
4820750/10 R 
4825020/10 R 
4820920/82 E 
4820320/380C 
♦820310/IS0E 
4823010/4 R 7 
AC 6767/4 
4810750/10 R 
4125020/22 R 


4811180/2*R 
4829010/18 R. 
48230I0/I0R 
4823010/27 R 
4823010/1 R 
AC 5540/106 
4121210/2 R 2 
4821210/4R7 
4620505/99E 
4810905/121 
4620110/618 
4820050/1R5 



PRINCIPAL! FEZZI Dl RICAMBIO 

9758 Z 

- Alioperlanie 

4900195 

Condenuiore variable 

AC 5408/50 + 50 ■ Condemn!, rletuel. 

PR 83925 

• Indice 

PR 83858 

- 1 miens* nniti F.M. 

8045 D 

- Lamp 6.S V 632 A 

PR 92017 

• Maachenna occhie mas. 

PR 84784 

- Manopole 

PR 84785 

- Mobile berkdiie 

PR B65S7 

- Parti lore dl temlone 

PR 66910 

- Potter lore di cartone 

PR 81579 

- PotetultMDclro volume 

PR 94509 

- Scabs warion l 

PR 887*0 

- Taniera 

PR 50*09 

- Traitors*tort ailment. 

PR 50666 

- Traalormatere uacita 












































































































